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erforderlich. Handelt es sich nur um maBige Temperatursteigerang, so 1st cv als unveranderlich, d. h. unabhangig von T± und T2 zu be-trachten. Bei Erhitzung auf Feuergasfcemperaturen 1st dies unstatt-haft. Wenn I* gegeben 1st, so kann Q aus
« = (O.-(r9-r1)
berechnet werden, mit (cjm als mittlerer spez. Warme zwischen T2 und Tx. 1st aber Q gegeben und T2 — Tx gesucht, so fiihrt Taf. I zum Ziel (vgl. S. 45).
Im Raum von Fcbm sind
enthalten.    Die wirklich erforderliche Warme ist also (?-QCal.
Mit   dem gesamten Volumen 7 bleibt auch das  spez. Volumen unverandert.    Fiir den Anfang gilt also
fiir das Ende Daraus folgt
]p7=2V
d. h.5   der Druck  des  Gases  wachst   im Verhtiltnis   der  ab-soluten Temperaturen.
Ist nicht j£2 gegeben, sondern Q, so schreibe man
oder
j^ — 2\ erhalt man bei veranderlicher spez. Warme aus Taf. I . und damit
Die gleiche Temperatursteigerung !/'2 — 2^ bringt also cine um so groBere verhaltnismiiBige Drucksteigerung p^lPi hervor, je niodriger die Anfangstemperatur ist.
Bei Abkiihlung ist entsprechend zu verfahren. Hierbci fallt der Druck. Die Pormeln andern sich riicht.
Mechanische Arbeit wird bei dieser Zustandsanderung nicht verrichtct.
Beispiele: 1. Welche Erwarmung ist notig, um Luft von 15° in einem geschlossenen Raum vom atmospharischon Druck bis auf 2 kg/qem Oberdruek zu bringen?uminhalt wird wahrend der Erwarmung durch einen Kolben derart verandert, daB trotz der Warmezufuhr keine Tempe-ratarsteigerung eintritt. GemaB der Zustandsgleichung der Gase bleibt dann das Produkt pv unverandert, und zwar muB das Volumen, wie aus   dem   Spateren   hervorgeht,   bei  Warmezufuhr. vergroBert,   bei Warmeentziehung  verkleinert werden.    Isothermische Zustandsanderung.   T= konst. oder t = konst.
